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Indirekter Beweis des Coulornbsehen Gesetzes.
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Bei den gewobnlicben Problemen der Elektrostatik handelt es sieb
nicbt um raumlicb verteilte Ladungen, sondern nur urn die Oberflachen-
ladungen leitender Korper. Aber die Auf gab e gebt dabei nicbt dahin,
aus einer vorgescbriebenen Verteilung der Elektrizitat das Potential nacb
obiger Form el zu berecbnen, sondern es soil vielmebr die. Verteilung
selbst und mit ibr der Krafteverlauf im Felde erst gefunden werden aus
der Bedingung, dafi entweder die Gesamtladung oder das Potential fiir
jeden einzelnen leitenden Korper vorgescbrieben ist. Aucb in diesem
Falle lafit sicb durcb eine Scblufiweise von der gleicben Art, wie sie
oben in Abscbnitt 22 benutzt wurde, der Nacbweis ftibren, dafi das
Problem eindeutig bestimnit ist, da8 also bei gegebenen Ladungen oder
vorgescbriebeuen Potentialen nur eine Art der Verteilung auf den Leitern
moglieb ist, bei der 'die Elektrizitat sicb im Gleiebgewicbt befindet.
Aber dieses elektrostatiscbe Problem ist nur in wenigen Sonclerfallen
gelost worden.

24. Eine indirekte Bestatigung des Couloinbsclien Gesetzes,

Es ist aus dem Vorhergebenden ersicbtlicb, in welcbem Sinne das
Coulombscbe Gesetz (21) grundlegend fiir die Entwicklung der Elektro-
statik gewesen ist. Sein Beweis durcb die Coulombscbe Drebwage ist
aber nicbt sebr streng. Es ist namlicb von vornberein klar, dafi die
Einwirkung zweier ausgedebnter elektrisierter Korper nicbt nur von ibrer
Entfernung, sondern aucb von ibrer relativen Lage abbangen wird, und
dafi das einfacbe Gesetz (21) nur einen Grenzfall darstellt, wenn nam-
licb die Dimensionen der Korper binreicbend klein im Vergieicb zu ibrer
gegenseitigen Entfernung sind. Von vornberein weiB man nun bei dem
Versucbe nicbt, ob tatsacblicb die elektrisierten Korper klein genug ge-
wablt sind, um diesen Grenzfall als verwirklicbt anseben zu konnen.
Sodann aber macbt der fortdauernde Verlust der elektriscben Ladung
der Korper, welcber aucb in trockener Luft stets stattfindet, die Ver-
sucbe verwickelt und ungenau, und scbliefilicb baben die Wande des
Kastens, in welcbem der Apparat zum Scbutz gegeu Luftstromungen
steben niufi, ebenfalls einen zum Teil scbwer in Recbnung zu ziebenden
Einflufi auf die zwiscben den elektrisierten Korpern beobacbteten Krafte,
da sie ebenfalls unter ibrem Einflufi elektriscb erregt werden.

Es ist daber sebr gut, dafi man fiir das grundlegende Coulomb-
scbe Gesetz nocb einen anderen, sicbereren experimentellen Beweis besitzt,
der allerdings mebr indirekt vorgebt. Er berubt auf der zuerst von
Cavendisbbewiesenen Tatsacbe, dafi im Gleicbgewicbtszustandedaslnnere
eines geladenen Konduktors stets unelektriscb ist. Mit Hilfe empfindlicber
Elektroskope kann mit grofier Genauigkeit nacbgewiesen werden, dafi eines im. Text gescliehen ist, nocb zutreffender nattirlich dann,
